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(PART DI- SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और 

सूचनाएं सहिलित हैं 
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ) 


भारतीय रिजर्व बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग 
" दि आर्केड " विश्व व्यापार केन्द्र 

बम्बई - 400005, दिनांक 21 मार्च 1985 
संदर्भ सं० आई० एन० सी० एल० 310/ एफप्रो०एल०सी० 
102/ 85 - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 


का 2) की धारा 42 की उपधारा ( 6) के खण्ड ( क ) 
के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निम्नलिखित 
बैंक को उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित 
करने का निदेश देता है : -- 
सोसायटे जनराले , पेरिस ( फ्रान्स ) 

ए घोष , 
उप गर्वनर 


बम्बई - 400001. 

सूची ख 
भा०रि० बैंक अधिसूचना सं० एल० एन०/ एस०पी० एल० - 2/ए० आर० डी० सी० बाण्ड 
• कृषि, पुनवित्त और विकास निगम अधिनियम , 1963 ( 1963 का 10 ) की धारा 46 के अधीन बनाये गये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 

(निर्गम और प्रबंध विनियमावली , 1969 के विनियम 12 के अनुसरण में दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुई छमाही के लिए खोये 
हुए, नष्ट हुए प्रादि बाण्डों की निम्नलिखित सूची यहां प्रकाशित की जाती है । उक्त, बाण्डों के संबंध में प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए आधार 
है कि उक्त बाण्ड खो गया हैं खो गये हैं और आवेदक का दावा उचित है । नीचे लिखे दावा करने वालों के अलावा अन्य सभी व्यक्ति , जिनका 

इन बाण्डों पर कोई दावा हो, प्रबंधक , भारतीय रिजर्वबैंक , बंबई से तुरन्त संपर्क करें । 
1 -9GI/ 85 
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( 5- 3/ 4 प्रतिशत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बाण्ड , 1986 Iy श्रेणी ) 
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बाण्ड 


सं० 


मूल्य ३० निम्नलिखित के नाम जारी निम्न दिनांक से अनुलिपि जारी करने या चुकौती मूल्य जारी किए गये आदेशों की सं० और 
ब्याज देय की अदायगी के लिए दावा करने वाले 

दिनांक 
( लों ) का ( के ) नाम 


28 - 9 - 1975 


ए० प्रार० सी० 25, 000/ - सेन्ट्रल को - आपरेटिव बैंक 
-- -- - - - - - 001288 

लिमिटेड , टोंक 


सेन्ट्रल को - आपरेटिव बैंक लिमिटेड , 

टोंक , 


मामला सं० एल० 1725 संयुक्त 
प्रबंधक के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय 
डायरी सं० 374 दिनांक 16 दिसम्बर 

1980 देखें । 
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घ० प्र० भीमनापवाना 

प्रबंधक 


____ 1 
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भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 
कलकत्ता - 700071 ---दिनांक 13 मार्च, 1985 

( चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ) 
नं० 3- ई०सी०ए० ( 5)/ 14/ 84 - 85 - - इस संस्थान की 
अधिसूचना न० 3- ई०सी०ए० ( 4 )/ 11/ 82 - 83 और 3 
ई०सी०ए० ( 4 ) / 12/ 83 - 84 दिनांक 31 - 3 - 83 और 
31 - 3 - 84 के संदर्भ में चार्टर्डप्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के 
विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा मह सूचित किया जाता है कि 
उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके 
आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है । 


5 . 


13468 श्री प्रोदीप कुमार गुप्ता , 

ए०सी०ए०, 
डिप्टी मैनेजर ( फाइनैन्स ) , 
हल्दिया डोक कोम्पलेक्स , 
चिरजीबपुर, पो०ओ० हल्दिया , 

डिस्ट० मिदनापुर 721604 । 5- 2 - 85 
16539 श्री सुभाष चन्द्रां खन्डेलवाल , 

ए०सी०ए०, 
फ्लैट न० डी - 9, कमल कुंज , 19 - 2 -- 85 
15 / 2 , चेतला रोड , 

कलकत्ता - 700027 । 
5178 श्री सुजीत सोम , ए०सी०ए० , 19 - 2 - 85 

283, जोधपुर पार्क , 
कलकत्ता -- 700068 । 

आर० एल• चोपड़ा 

सचिव 


नाम एवं पता 


दिनांक 


6. 


क्र० 
सं० 


सदस्यता 
संख्या 


1 


2 


3 


1 . 


18-- 2 - 85 


2. 


8 - 2 - 85 


3246 श्री सुबोध रोय , 

ए०सी०ए० , 
डारेक्टर ( फाइनेन्स ) , 
हिन्दुस्तान कोपर लि०, 
10 , कैमक स्ट्रीट , 

कलकत्ता - 7000 171 
3956 श्री अमरजोत सिह चान , 

ए०सी०ए० , 
फाइनेन्स डारेक्टर, सेक्रेटरी, 
मैसर्स जेनसन एण्ड निकलसन 
( आई ) लि०, 
225 , आचार्या जगदीश चन्द्र 
बोस रोड, 

कलकत्ता - 700020 । 
8698 श्री ओंकार नाथ रामपल, 

एफ०सी०ए० , 
119/ 1, मनोहरपुकुर रोड , 
कलकत्ता - 700026 । 


( चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ) 
मद्रास - 600034 , दिनांक 28 फरवरी 1985 
सं03 - एस०सी०ए० ( 4 ) / 9 - 84 - 85 - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह 
सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम , 1949 
की धारा 20 उपधारा ( 1 ) ( क ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद्, ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित 
सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है : - - 
क्रम सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
सख्या संख्या 
1 

2 
258 श्री के . वेंकटासुब्बैया नायडू , 4 - 4 - 84 

175/ 1, माउन्ट रोड, . 
मद्रास - 600002 । . 


24 - 1 - 85 
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28 - 5 - 84 


4237 श्री सी०वी० सर्मा , 

लाट नं . 25 , 
टेलीफोन कालोनी , 
हैदराबाद - 5000351 


सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 
की धारा 20 उपधारा ( 1 ) ( क ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में से मत्यु हो जाने के कारण श्री एन०एस० 
रामानाथन , पदमा प्रिया , 966 - 12, मैन, हाल 2 स्देज , इंदिरा - . 
नगर , बंगलोर - 560038 का नाम 9 दिसम्बर, 1984 से हटा 
दिया है । 
उसकी सदस्यता संख्या 1486 है । 

आर० एल० चोपड़ा , 

सचिव 


- 


- 


दिनांक 13 मार्च 1985 
सं 3 -एस०सी०ए० ( 5 )/ 20/ 84 - 85- इस संस्थान की अधि 
सूचना न 3 - एस०सी०ए० ( 4)/ 10/ 83 - 84 दिनांक 31 मार्च , 
1984 और 3--एस०सी०ए० ( 4 )/ 12/ 83 - 84 दिनांक - 31 
मार्च , 1984 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के 
विनियम 18 के अनुसरण में एत सूचित किया जाता है कि 
उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके 
आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :-- - 
ऋ० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
संख्या संख्या 
____ 1. 2741 श्री के० जी० कृष्णामूर्थी, 12 - 2-- 85 

ए०सी०ए० , 
18, गनापथीनगर , 

मयिलादुथ राई - 609002 । 
4324 मिसिज वत्सला नागाराजन , 2 - 1 - 85 

एफ०सी०ए०, 
चार्टर्ड एकाउन्टेंट , 
22 , सम्बासिवम स्ट्रीट, . 
टी० नगर, 

मद्रास - 600017 । 
3. 8429 श्री वी० रामाकरणन , . 15 - 11 - 84 

ए०सी०ए०, 
केयर आफ वी० आर० 
वेंकटारामन , 
40, ट्रेवलर्स बंगलो रोड , 
मदुराई - 6250101 

. दिनांक 15 मार्च , 1985 
सं० 3 - एस०सी०ए० ( 4 )/ 10/ 84- 85 - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 16 के अनस रण में एतद द्वारा यह सचित 
किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 को 
धारा 20 उपधारा ( 1 ) ( क ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार सस्थान परिषद ने अपने 
सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण श्री पुटचा वेंकटा 
रामा सर्मा, 8568/ 3, महात्मा गांधी रोड , सिकन्दराबाद 
500003 का नाम 13 दिसम्बर, 1984 से हटा दिया है । 
उसकी सदस्यता संख्या 3 30 1 है । 
____ सं० 3 -एस०सी०ए० ( 4 )/ 11/ 84- 85- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

नई दिल्ली , दिनांक 18 फरवरी, 1985 
सं० ए --12/ 11/ 3/ 78 स्था० - 1 ( क ) - - कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 17 की 
उप धारा ( 2 ) और धारा 97 की उपधारा 2 तथा उप धारा 
2 ( क ) के खण्ड ( 21 ) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा 
निगम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इसके द्वारा कर्मचारी राज्य 
बीमा निगम ग्रुप “ ग ” तथा “ घ ” ( पैरा मैडिकल ) पद भर्ती विनियम , 
1977 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है, अर्थात : - - 
1. ( 1 ) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
- ग्रुप “ग ” तथा “घ ” (पैरा मैडिकल ) पद भर्ती 

( संशोधन ) विनियम , 1983 कहे जाएंगे । । 
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने 

की तारीख से लागू होंगे । 
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रुप "ग " तथा "घ " 
( पैरा मैडिकल ) पद भर्ती विनियम , 1977 की अनुसूची 


में : 


( 1 ) क्रम संख्या 3, 4, 13 तथा 14 और इसकी 

प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी । 
( 2 ) क्रम संख्या 16 के सामने कालम 2 के नीचे 

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात: 

" रेडियोग्राफर " 
) क्रम संख्या 18 के सामने कालम 2 के नीचे 

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात : 

"प्रयोगशाला तकनीशियन " 
( 4) क्रम संख्या 13 के सामने कालम 2 के नीचे 

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात : - - 

_ "प्रयोगशाला सहायक " 
( 5 ) क्रम संख्या 41 के बाद निम्नलिखित . क्रम 

संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी , अर्थात 


ऋ० 


पद का नाम 
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पदों की 

सं० 


सं० 


. 


चयन सीधी भर्ती 
या गैर के लिए आयु 
•चयन सीमा 


पद 


वर्गीकरण क्या केन्द्रीय । वेतनमान 

सिविल सेवा 
(पेंशन ) 
नियम , 1972 
के नियम 30 
के अधीन 
स्वीकार्य सेवा 
के जोड़े गए . 
वर्षों का लाभ 
पद पर लागू 


सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती परिवीक्षा भर्ती की पद्धति , पदोन्नति प्रति-नियुक्ति यदि विभागीय पदासात 
अपेक्षित शैक्षिक किए जाने अवधि सीधे होगी या या स्थानान्तरण समिति है तो उस 
योग्यताएं/ अनुभव वाले कर्म- यदि पदोन्नति द्वारा या द्वारा भर्ती की दशा गठन क्या है ? 

चारियों के कोई प्रतिनियुक्ति या में वे ग्रेड जिनसे 
लिए विहित है - स्थानान्तरण द्वारा पदोन्नति या प्रति 
आयु तथा 

और विभिन्न नियुक्ति की 
शैक्षिक 

पद्धतियों द्वारा भरी जाएगी । 
योग्यताएं 

जाने वाली 
पदोन्नत 

नियुक्तियों की 
व्यक्तियों के 

प्रतिशतता 
मामले में लाग 
होंगी या नहीं 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ 1 


2 


3 


4 


5 


14 


____ 10 


11 


13 


12 


13 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


42. सहायक मैट्रन . 


. 


3 


! चयन 


ग्रुप "ग " लागू नहीं 
अलिपिक 
वर्गीय 


लाग नही 


550 - 20 - 
650 - 25 
___ 750 रुपये । 


40 वर्ष से 
अधिक नहीं 


2 वर्ष : पदोन्नति द्वारा 

जिसके न होने 
पर सीधी भर्ती 
द्वारा 


अनिवार्य 
( 1 ) मैट्रिक , सामान्य 
नसिंग धानी कार्य, या 
पुरुष नर्स योग्यता 
( 2 ) " नसिंग प्रशासन 
में डिप्लोमा 
( 3 ) 5 वर्ष का अनु 
भव जिसमें से 3 वर्ष का 
अनुभव अस्पताल में 
नसिंग सिस्टर के रूप 
में हो । 

या 
बी० एस० सी० नसिंग 
के माथ अस्पताल में 
में नसिंग सिस्टर के 
रूप में 2 वर्ष का अनुभव 


नसिंग सिस्टर के 1. (चिकित्सा अधा 
पद पर नियमित क्षक , कर्मचारी बामा 
आधार पर नियुक्ति अस्पताल - अध्यक्ष 
के बाद ग्रेड में 5 2. नसिंग अधीक्षक , 
वर्ष की सेवा 

कर्मचारी राज्य बीमा 

अस्पताल - - सदस्य 
3. उप चिकित्सा 

अधीक्षक, किसी सरकारी 
अस्पताल से वाह्य 
प्रतिनिधि सदस्य 


भारत 
काभारतकाराजपत्र,अप्रैल6,1985(चैत्र16,1907) 


43 सहायक नर्स/ दाई 


. 


63 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


ग्रुप "ग " लागू नहीं 
अलिपिक 
वर्गीय 


2 वर्ष 100 प्रतिशत 

सीधी भर्ती द्वारा 


260 - 6- 326 - लागू नहीं : 30 वर्ष से अनिवार्य - - लागू नहीं 
दरो० - 8 - 350 अधिक नहीं ( 1 ) मिडिल स्कूल 
रुपये 

( सरकारी पास 
कर्मचारियों ( 2 ) किसी मान्यता ! 

और कर्मचारी प्राप्त संस्थान से सहायक 
राज्य बीमा नसिंग या धात्री कार्य में 
निगम के डिप्लोमा तथा सहायक 
कर्मचारियों नर्स के रूप में पंजीकृत 
के लिए 35 वांछनीय 
वर्ष तक छूट । 2 वर्ष का अनुभव 


[भागIII-खण्ड4 


· नहीं 


44. वरिष्ठ प्रयोगशाला 


2 वर्ष 


लागू नहीं . लागू नहीं 


लागू नहीं 


. तकनीशियन 


425 - 15 - 500- गैर 
दरो० - 15 - चयन 
- 560- 20 - 700 


रुपये 


100 प्रतिशत 5 वर्ष के अनुभव अध्यक्ष 
पदोन्नति द्वारा सहित प्रयोगशाला चिकित्सा अधीक्षक 

तकनीशियन से कर्मचारी राज्य बीमा 
पदोन्नति अस्पताल 

सदस्य : 
1. शल्य / चिकित्सा 
विशेषज्ञ , कर्मचारी 
राज्य बीमा अस्पताल 
2. उप चिनिनामधि 


मागITL-खण्ड4] 


- 


क्षक 
सरकारी 


.. 


- 


वाह्य प्रतिनिधि ) । 


1 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


. . 


नहीं 


45. वरिष्ठ प्रापरेशन थियेटर 

तकनीशियन 


- 


ग्रुप " ग " लागू नहीं 
अलिपिक । 
वर्गीय 


2 वर्ष 100 प्रतिशत 

पदोन्नति द्वारा 


425 - 15 - 500- गैर 
द० रो० - 15- चयन 
560- 20 - 700 
रुपये , 


ग्रेड में 5 वर्ष के अध्यक्ष 
अनुभव सहित चिकित्सा अधीक्षक 
आपरेशन थियेटर कर्मचारी राज्य बीमा 
तकनीशियन अस्पताल 
केन्द्रीय बंध्यकरण सदस्य 
कक्ष तकनीशियन 1. शल्य चिकित्सा 
से पदोन्नति विशेषज्ञ , कर्मचारी 

राज्य बीमा अस्पताल । 
2. उप चिकित्सा अधी 
क्षक , (किसी केन्द्री 
सरकारी अस्पताल से 
बामा प्रतिनिधि ) । 


भारतकाराजपत्र,अप्रैल6,1985(चैत्र16,1907) 


1 


लागू नहीं 


नहीं 


2 वर्ष 


46. वरिष्ठ केन्द्रीयबंध्यकरण 

पूर्ति विभाग ( सी० एस० 
एस० डी० ) तकनीशियन . 


ग्रुप "ग " लागू 
अलिपिक नहीं 
वर्गीय 


गैर 
चयन 


RA 


425--15 - 
. 500-द० रो० 
15 - 560 - 20 
700 रुपए 


लागू 
नहीं 


100 प्रतिशत 
पदोन्नति द्वारा 


ग्रेड में 5 वर्ष के अध्यक्ष 
अनुभव सहित चिकित्सिा अधीक्षक, 
केन्द्रीय बंध्यकरण कर्मचारी राज्य बीमा 
कक्ष तकनीशियन अस्पताल । . . 
प्रापरेशन थियेटर सदस्य 
तकनीशियन से , 1. शल्य चिकित्सा 
प्रोन्नति 

विशेषज्ञ कर्मचारी 
राज्य बीमा, अस्पताल । 
2. उप चिकित्सा 
अधीक्षक (किसी 
केन्द्रीय सरकारी 
अस्पताल से वाह्य 
प्रतिनिधि ) । 


Name 


Pand 


- 


353 


2 


3 


4 


954 


5 


9 


___ 10 


10 


11 


11 


12 


13 


14 . 


47. वरिष्ठ रेडियोग्राफर 


8 
लागू नहीं 


___ 

6 7 
425 - 15- 
500 -द० रो० - 
15 - 560 - 20 
700 रुपए 


लागू नहीं 


ग्रुप "ग " लागू नहीं 
प्रलिपिक 
वर्गीय . 


नहीं 


गैर 
चयन 


1 


43. केन्द्रीय बंध्यकरण कक्ष 

( मी० एस० प्रार० ) 
तकनीशियन 


नहीं 


ग्रुप " ग " लागू नहीं 
प्रलिपिक 
वर्गीय 


गैर 
चयन । 


330 - 10 - 
380 -दरो० 
- 12 - 500 
द० रो० - 15 
560 रुपए 


30 वर्ष से किसी मान्यताप्राप्त 
अधिक नहीं | शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक 
( सरकारी या इसके समकक्ष 
कर्मचारियों योग्यता । किसी मान्यता 

और कर्मचारी प्राप्त अस्पताल में 
राज्य बीमा केन्द्रीय बंध्यकरण कक्ष 
निगम के - ( सी० एस० मार० ) 
कर्मचारियों सहायक 1 के रूप में 
के लिए 35 दो वर्ष का अनुभव 
वर्ष तक 


2 वर्ष 100 प्रतिशत ग्रेड में 5 वर्ष के अध्यक्ष 
पदोन्नति द्वारा अनुभव सहित चिकित्सा अधीक्षक 

रेडियोग्राफर से कर्मचारी राज्य बीमा 
पदोन्नति 

अस्पताल । 
सदस्य 
1. शल्य / चिकित्सा 
विशेषज्ञ , कर्मचारी 
राज्य बीमा अस्पताल । 
12. उप चिकित्सा 
अधीक्षक (किसी 
केन्द्रीय सरकारी 
अस्पताल से बाह्य 

प्रतिनिधि ) । 
2 वर्ष 100 प्रतिशत ग्रेड में 5 वर्ष की अध्यक्ष 

पदोन्नति द्वारा सेवा सहित केन्द्रीय चिकित्सा अधीक्षक 
जिसके न होने पर बंध्मकरण तथा कर्मचारी राज्य बीमा 
सीधी भर्तीद्वारा प्रापरेशन थियेटर अस्पताल । 
सहायक से पदोन्नति 

सदस्य 
1 . प्रशासनिक 
चिकित्सा अधिकारी 
शल्य चिकित्सा 
विशेषज्ञ । 
2. किसी केन्द्रीय 
सरकारी अस्पताल 
से बाह्य प्रतिनिधि 
उप शिकित्सा 


भारतकाराजपत्र,अप्रैल6,1985(चैत्र16,1907) 


छूट ) 


49. दाउम कीपर 


1 


गैर 


लागू नहीं 


2 वर्ष 


लागू नहीं 


लाग नहीं 


ग्रुप "ग " लागू नहीं 
अलिपिक 
वर्गीय 


100 प्रतिशत 
सीधी भर्ती द्वारा 


चयन 


330 - 10 
380 -द० रो० - 
12 -500 - द० 
रो० - 15 
560 रुपए 


30 वर्ष से किसी मान्यताप्राप्त 
अधिक नहीं शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक 
( सरकारी या इसके समकक्ष ! 
कर्मचारियों योग्यता तथा होटल 

और कर्मचारी कैंटीन आदि चलाने का 
राज्य बीमा 3 वर्ष का अनुभव । 
निगम के 
कर्मचारियों 

के लिए 351 
- वर्ष तक छूट । 


-[भागIII--खण्ड 


1 


50. हवनदार नसिंग प्रर्दलियों के 

लिए पर्यवेक्षक 


2 वर्ष 


ग्रुप " ग " लाग नहीं . 
अलिपिक 
वर्गीय . 


260 - 6 - 326 
द० रो० - 8 - 
350 रुपए 


मैर 
चयन 


40 वर्ष से 
अधिक नहीं 


जी हां पर 
और अनुभन 
को छोड़कर 


किसी मान्यताप्राप्त 
बोर्ड से मैट्रिक या इसके 
समकक्ष योग्यता तथा 
श्रमिकों से काम लेने 
का अनुभव । भूतपूर्व 
सैनिक कर्मचारियों को 
बरीयता दी जाएगी । 


100 प्रतिशत पुलिस/ मिलिटरी अध्यक्ष 
पदोन्नति द्वारा सेवा सहित ग्रुप चिकित्सा अधीक्षक , 
जिसके न होने पर ", " कर्मचारियों कर्मचारी राज्य बीमा 
जीधी भर्ती द्वारा में से पदोन्नति अस्पताल । . 

सदस्य । 
1. प्रशासनिक 
चिकित्सा अधिकारी / 
2. उप चिकित्सा 
अधीक्षक (किसी 
केन्द्रीय सरकारी 
अस्पताल से वाक्ष 
प्रतिनिधि ) । 


भाग 
III 
- 
खण्ड 
4 
] 


. 


51. प्रधान जमादार ( सफाई 

. बालों के लिए परीवेक्षक ) 


. 1 


चयन 


35 वर्ष 


लागू नहीं 


2 वर्ष 


ग्रुप “ घ ”। लागू नहीं 
अलिपिक 
वर्गीय 


, 210 - 4 - 1 
250 - ६० रो० 
5 - 270 - रुपए 


- 


अनिवार्य 
किसी बड़े अस्पताल - 
या चिकित्सा संस्थान 
में 10 वर्ष का अनुभव 
वांछनीय 
प्राइमरी स्कूल पास 


. 


... 


100 प्रतिशत ग्रेड में नियमित अध्यक्ष 
पदोन्नति द्वारा आधार पर नियु - चिकित्सा अधीक्षक , 
जिसके न होने पर क्ति के बाद कर्मचारी राज्य 
सीधी भर्ती द्वारा । 10 वर्ष के अनुभव बीमा अस्पताल ! 

बाले सफाई कर्म - सदस्य 
चारियों में से 1. प्रशासनिक नि 
पदोप्रति कित्सा अधिकारी । 

2. उप चिकित्सा 
अधीक्षक , (किसी 
- किन्द्रीय सरकारी 

अस्पताल में बाह्म 
प्रतिनिधि ) । 


भारतकाराजपत्र,अप्रैल6,1985(चैत्र16,1907) 


52. रसोइया 


12 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


ग्रुप “घ " लागू नहीं 
अलिपिक . 
बर्गीय 


2 वर्ष 100 प्रतिशत 
. सीधी भर्तीद्वारा 


लागू नहीं 


196 - 3- 2201 लागू 
- ६० रो० - नहीं 
3 - 232 रुपए 


25 बह से मिडिल स्कूल पास ] 
अधिक नहीं 
( सरकारी 
कर्मचारियों 
और कर्मचारी 
राज्य बीमा 
निगम के 
कर्मचारियों 
के लिए 351 
वर्ष तक 


छूट ) । 


955 


3 


4 


5 


8 


9 


10 


11 


12 


956 


53. बैरा 


6 


लागू 
नहीं 


लागू नहीं 


2 वर्ष 


ग्रुप " " 
अलिपिक 
वर्गीय 


100 प्रतिशत 
सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं - 196 - 3 

220 - द . 
रो० - 3 
232 रुपए 


25 वर्ष से मिडिल स्कूल पास ] 
अधिक नहीं 
( सरकारी 
कर्मचारियों 
और कर्मचारी 
राज्य बीमा 
निगम के 
कर्मचारियों 
के लिए 35 
वर्ष तक 
छूट ) । 


भारत 
का 
राजपत्र 
, 
अप्रैल 
6 
, 
1985 
( 
चैत्र 
16 
, 
1907 
) 


54. मसालची " 


ग्रुप " " लागू नहीं 
भलिपिक 


लागू नहीं 


2 वर्ष 


100 प्रतिशत 
सीधी भर्तीद्वारा 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


196 - 3 
220 -द० 
रो - 3 
232पए 


वर्गीय 


लागू ___ 25 वर्ष से मिडिल स्कूल पास 
नहीं अधिक नहीं 

( सरकारी 
कर्मचारियों 
पौर कर्मचारी 
राज्य बीमा 
निगम के 
कर्मचारियों 
के लिए 35 
वर्ष तक । 


टिप्पणी -- मूल विनियम भारत के राजपत्र संख्या 27, दिनांक 2 - 7 - 1977 के भाग 3 मनुभाग 4 में अधिसूचना संख्या 1 ( 1 ) - 3/ 72 - स्था० - 1 ( खण्ड - 2 ) दिनांक 15 - 6 - 1977 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 

ये पहले राजपत्र संख्या 33, दिनांक 19 - 8 - 1978 के भाग 3, अनुभाग 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ए - 12( 11 ) 3/ 76 -स्था० - 1, दिनांक 29 - 7 - 1977 धारा संशोधित किए गए थे । 


बे० सू० रामास्वामी , 

महानिदेशक 


[ 
भाग 
III 
- 
खण्ड 
4 
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women 


नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1985 
सं० यू० - 16( 53 ) 2/ 84-चि० 2( महाराष्ट्र ) पी० टी०: -- 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 
विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां 
प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 
दिनांक 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक में पास किए गए 
संकल्प के अनसरण में तथा महानिदेशक के . आदेश संख्या 
1024 ( जी ) दिनांक 23 मई , 1983 द्वारा ये शक्तियां 
आगे मुझे सौंपी जाने पर , मैं इसके द्वारा डा० ( श्रीमती ) 
जे० आर० दिघे को वागले एस्टेट, बम्बई क्षेत्र के लिए 
बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण 
प्रत्र की सत्यता , संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी 
करने के प्रयोजन के लिए तोन मास की अवधि यानी 
1 -- 4 - 85 से 30 - 6 - 85 तक के लिए या किसी पूर्णकालिक 
चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक , इनमें से जो 
भी पहले हो , मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की 
अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करता हूं । 

नेद प्रकाश 
चिकित्सा आयुक्त 


विनियम. 10 - ए - 1 ( घ ) के अर्न्तगत 
( 4 ) श्री जे० डी० देशमुख, 

एस० आर० अधिकारी ( कार्मिक ) 
महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, 
सो० - 1, एम० आर०डो० सा० क्षेत्र , 

सातारा । 
( 5 ) श्री . वी० बी० संकपाल , 

मेकेनिकल इंजीनियर ( यांत्रिक अभियंता ) 
( आपरेशन ) 
मंडलीय कार्यशाला (डीवीजनल वर्कशाप ) , 
एम० एस० आर० टी०, निगम , 

सातारा मंडल , सातारा । 
( 6 ) मै० आर० के० सहगल , 

कार्मिक प्रबंधक (प्रशासन ) , 
युनिव्हर्सल लगेज मेन्युफेक्चरिंग कंपनी प्राईवेट 
लिमिटेड एम० आय० डी० सी० , सातारा । 

विनियम 10 - ए - 1 ( ङ ) के अन्र्तगत 
( 7 ) श्री मुकुन्द आठले , 

महामंत्री, 
सातारा जिला मजदूर संघ, 267 भवानी पेठ , 

मोती चौक, सातारा - 415002 । 
( 8 ) श्री बलवंत दत्तात्रय गोहद , 

महामंत्री , 
सर्वश्रमिक संघ , सातारा , 147 शुक्रवार पेठ, . 

शाहूकला मंदिर, सातारा - 415002 
( 9) श्री सदाशिव जयसिंह राव निकम , 

महामंत्री , 
एस० टी० आर० कामगार यूनियम ( इंटक ) 
जिला कांग्रेस भवन , सातारा रेसी आडिशनल , 
सुयोग एस० टी० हाउसिंग सोसायटी , 
ताराबाई रोड , गोडोली । 

विनियम 10- ए - 1 ( च ) के अन्र्तगत 
( 10 ) प्रबंधक , स्थानीय कार्यालय सातारा , 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम । 

आदेशानुसार, 
राजेन्द्र नाथ माथ र 

क्षेत्रीय निदेशक 


क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र 

बम्बई - 13, दिनांक 1985 
सं० 31 व्ही -34 - 11 ( 57 ) स्था - 1 - -एतद्द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य ) विनियम 
1950 के विनियम , 10ए के अधीन सातारा क्षेत्र के लिए 
इस कार्यालय की अधिसूचना सं0 31 - व्ही - 34 - 11 ( 57 ) 
सा० प्र० 3, दिनांक 19 अगस्त , 1978 के द्वारा गठित 
स्थानीय समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिनमें 
निम्नलिखित सदस्य होंगे । यह समिति इस अधिसूचना को 
तारीख से प्रभावी होगी । 


अध्यक्ष 


विनियम 10-ए - 1 (क ) के अन्र्तगत 
(1 ) श्रम उपायुक्त , पुणे 


सदस्य 


( 2 ) विनियम 10 - ए - 1 ( ख ) के अर्न्तगत 

प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना , 
पुणे, ( डब्ल्यू ० एम० क्षेत्र ) 

विनियम 10- ए - 1 (ग ) के अन्र्तगत 
( 3 ) चिकित्सा निरीक्षक , 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 
सातारा । 


राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1985 

" - शुद्धि -पत्र 
सं० रा० स०वि० नि० 1 - 4 / 83 - प्रशा० - - दिनांक 12 
जनवरी 1985 के भारत के राजपत्र सं० 2 के भाग III 
खण्ड 4 में प्रकाशित दिनांक 20 दिसम्बर, 1984 की अधि ., 
सूचनो सं० : 1 - 4/ 83 - प्रशा० में निम्नलिखित शुद्धियां की 
जाएं : - - 
( 1 ) प्रथम पैरे की पांचवीं लाइन में "स्वाकृति " शद 

के स्थान पर “ स्वीकृति " लिखा जाए । 
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( 2 ) पैरा I के उप -पैरा ( 1 ) की दूसरी लाइन में " की 

राशि की " शब्दों के स्थान पर " की राशि को " 

शब्द लिखे जाएं ; 
( 3 ) पैरा II के उप-पैरा ( 3 ) के स्पष्टीकरण " ( iii ) " 

के स्थान पर “( iv ) " लिखा जाए ; 
( 4 ) पैरा II के उप-पैरा ( 3) के स्पष्टीकरण ( iv ) 

की प्रथम लाइन में " रेफ्रिजरेटर " शब्द के स्थान 

पर " रेफ्रिजिरेटर " शब्द लिखा जाए ; 
( 5 ) पैरा “ III " को सामग्री से थोड़ी दूरी पर 

हाशिये की ओर रखा जाए ; 
" ( 6 ) पैरा II की दूसरी और तीसरी लाइन में 

". . .( ख ), ( ग ) और (घ ) को निकाल दिया 

( क ) , खंड जाए . . " के स्थान “पर खंड ( क ), ( ख ) , 
( ग ), और ( घ ) को निकाल दिया जाए " शब्द 

लिखे जाएं ; 
( 7 ) पैरा III की 5वीं लाइन में “ पश्चात " शब्द के 

स्थान पर “पश्चात् " लिखा जाए ; 


( 8 ) पैरा IV की तीसरी लाइन में "पश्चात " शब्द 

के स्थान पर पश्चात् लिखा जाए तथा पश्चात् 

के बाद उद्धरण -चिन्ह ( ") लगाया जाए ; 
( 9 ) पैरा V की 10 वीं लाइन में अनुपस्थित " शब्द 

के स्थान पर “ अनुपस्थिति " शब्द लिखा जाए : 
( 10 ) पैरा v की 17वीं लाइन और 18वीं लाइन में 

". . (iii ) को (ii ) दी जाए । " के स्थान पर 

" . . ( iii ) को ( ii ) संख्या दी जाए ।" लिखा जाए ; 
( 11 ) पैरा VI की छठी लाइन में “मत्यु " शब्द के स्थान 

पर “ मृत्यु " शब्द लिखा जाए ; 
( 12 ) पैरा “ VIII " को “ VII " लिखा जाए : 
( 13 ) पैरा VII की 5वीं लाइन में “ को " शब्द के स्थान 

. पर की " लिखा जाए; और 
( 14 ) पैरा VII की 8वीं लाइन में "नियुक्त " शब्द के 
स्थान पर "नियुक्ति " शब्द लिखा जाए । 

रवि वीर गुप्ता 
प्रबन्ध निदेशक 


Bank of India Act, 1934 (2 of 1934 ), the Reserve Bank of 
India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to 
the said Act of the following bank , namely : 


RESERVE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND 

DEVELOPMENT 
" THE ARCADE ” WORLD TRADE CENTRE , 

Bombay -400 005 , the 21st March 1985 
No. DBOD No . Incl. 310 / Fol . C . 102-85. --.In pursuance of 
clause ( a ) of sub- section ( 6 ) of Section 42 of the Reserve 


Societe Generale, Paris ( France ) 


A . GHOSH, 
Deputy Governor 


PUBLIC DEBT OFFICE 
Bombay , the 6th April 1985 


LIST B 
R. B .I . Notification No. LN/ SPL- 2 / A. R . D . C . Bonds - In persuance of Regulation 12 of the A. R . D . C . (Issue and Manage 
ment Bonds) Regulations 1969 framed under Section 46 of the A . R . D . C . Act 1963 (10 of 63 ) the following list for the half year ended 
31st December 1984 _ - of Bonds lost destroyed etc . in respect of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been 
lost and that the claim of the applicant is just , is hereby published . All persons other than the claimants named below , who have 
any claim upon these bonds should communicate immediately with the Manager, Reserve Bank of India , Bombay , 


54 % A . R. D. C . BONDS 1986 ( VI SERIES ) 


Bond No. 


Value Rs. 


In whose name issued 


No . and date of orders 

issued . 


From what date Name(s) of the 
Bearing interest claimant(s) for 

issue of duplicate 
or payment of 
discharge value 


- 


6 


ARC on1288 


ARC 001288 


_ 


25,000/ 


25, 000/ 


The Central Co -opera - 
tive Bank Ltd., Tonk . 


28 - 9 - 1975 


The Central Co -op - 
erative Bank Ltd., 

Tonk. 


Case No. L-1725 vide 
Jt . Manager s or 
ders and C . O . Diary 
No . 374 dt. 16th 
December 1980 . 


. A. BHIMNATHWALA 

Manager 
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THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA ! 
Calcutta -700071 , the 13th March 1985 

(CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No, 3ECA (5 ) (14 )/ 84 - 85 - With reference to this Instituto s 
Notification No . Nos. 3ECA (4 )/ 11/ 82 - 83 and 3ECA (4 ) 12 )/ 
83 - 84 dated 31- 3- 83 and 31- 3 - 84 , it is hereby notified 
in persuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants 
Regulations , 1964 , that in exercise of the powers conferred by 
Regulation 17 of the said Regulations , the Council of the Insti 
tute of Chartered Accountants of India has restored to the Register 
ofMembers . the names of the following member / s, with effect 
from the dates mentioned against their names : 
S . Membership Name & Address 

Date 
No . Number 


tioned against their names , the names of the following gentle 
men : 
S . M . Name & Address 

Date of 
No. No. 

Removal 
2741 Shri K . G . Krishnamurthy, ACA , 12 - 2 - 85 

18 , Ganapathinagar 

Mayıladuthurai- 609 002 
2 . 4324 Mrs , Vatsala Nagarajan , FCA , 2 -1- 85 

Chartered Abcountant 
22 , Sambasivam Street , 
T . Nagar , 

Madras - 600017 
3 . 8429 Shri V . Ramakrishnan , ACA 

15 -11-84 
C /o V . R , Venkataraman 
40 , Travellers Bungalow Road , 
Madurai-625010 . 


1. 


3246 


3956 


3. 


8698 


Shri Subodh Roy, ACA , 

18 - 2 -85 
Director (Finance ) , 
Hindustan Copper Ltd , 
10 , Camac Street , 
Calcutta -700017 
Shri Amarjit Singh Chan , ACA , 8 -2 -85 
Finance Director , Secretary , 
M /s Jepson & Nicholson (1) Ltd , 
225 , Acharya Jagadish Ch , Bose Road , 
Calcutta - 700020 
Shri Onkar Nath Rampal, FCA , 24-1-85 
119 / 1 , Manoharpukur Road , 
Calcutta -700026 
Shri Pradip Kumar Gupta , ACA , 5 - 2 - 85 
Dy. , Manager (Finance ) , 
Haldia Dock Complex , 
Chiranjibpur , P , 0 , Haldia , 
Dt, Midnapore- 721604 , 
Shri Subhash Ch , Khandelwal,ACA , 19 -2 -85 
Flat No , D - 9 , Kamal Kynj. 
15 / 2 , Chetlá Road , 
Calcutta - 700027 
Shri Sujit Som , ACA , 

19 - 2 - 85 
283 , Jodhpur Park , 
Calcutta - 700068 


The 15th March 1985 
No. 3SCA ( 4 ) / 10 / 84 - 85 .- - In pursuance of Regulation 16 - 
of the Chartered Accountants Regulations , 1964, it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by Clause 
( a ) Sub - Section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered Account 
ants Act 1949 , the Council of the Institute of Chartered 
Accountants of India has removed from the Register of 
Members of this Institute on account of Death with effect 
from 13th December 1984 the name of Shri Putcha Venkata 
Rama Sarma, 8568 / 3 Mahatma Gandhi Road , Secunderabad 
500 003 . 

His membership number is 3301. 
No. 3SCA ( 4 ) / 11 / 84 -85.- - In pursuance of Regulation - 16 
of the Chartered Accountants Regulations , 1964, it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by Clause 
( a ) Sub - Section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered Account 
ants Act 1949, the Council of the Institute of Chartered 
Accountants of India has removed from the Register of 
Members of this Institute on account of Death with effect 
from 9th December 1984 the name of Shri N . S . Ramanathan , 
Padma Priya , 966 - 12th Main , HAL II Stage , Indiranagar , 
Bangalore - 560 038 . 
His membership number is 1486 . 

R . L . CHOPRA , 

Secy . 


4 . 


13468 


5 . 


16539 


6 . 


5178 


R . L . CHOPRA , 

Socy . 


( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
Madras-600034, the 28th February 1985 
No, 3SCA ( 4 ) /9 /84 - 85 - In pursuance of Regulation 16 of 
the Chartered Accountants Regulations, 1964 , it is hereby 
notified that in exercise of the powers conferred by Clause 
( a ) Sub -section 1 of Section 20 of the Chartered Accountants 
Act , 1949 , the Council of the Institute of Chartered Accountants 
of India has removed from the Register of Members of this 
Institute on account of Death with effect from the dates men 
tioned against their names, the names of the following gentle 
men : 


S . M . 
No. No. 


Name & Address 


Date of 
Removal 

4 -4-84 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi-2 , the 18th February 1985 
No. A - 12 ( 11 ) - 3 / 78- Estt. I ( A ) . - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 97 read with clause 
( xxi ) of sub - section ( 2 ) and sub -section (2A ) of that section 
and sub - section ( 2 ) of section 17 of the Employees State 
Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Employees State 
Insurance Corporation hereby makes , with the approval of the 
Central Government, the following regulations further to 
amend the Employees State Insurance Corporation Group C 
and D ( para -medical) posts Recruitment Regulations , 1977 , 
namely : 
1. ( 1 ) These regulations may be called the Employees State · 

Insurance Corporation Group C and D (Para 
medical) posts Recruitment ( Amendment) Regula 

tions, 1983. 
( 2 ) They shall come into forse on the date of their pub 

lication in the Official Gazette . 
2 . In the Schedule to the Employees State Insurance Cor 
poration Group C and D ( para -medical ) posts Recruitment 
Regulations , 1977 , 

(i ) serial numbers 3 , 4 , 13 and 14 and the entries there 

to shall be omitted ; 
( ii) against serial number 16 for the entry under column 

2 , the following entry shall be substituted , namely : -p 

" Radiographer" , 
( iii) against serial number 18 , for the entry under column 

2 , the following entry shall be substituted , namely ; 

“ Laboratory Technician " ; 
( iv ) against serial number 19 , for the entry under 

column 2 , the following entry shall be substituted , 
namely : - - 

“ Laboratory Assistant”; 
( v ) after serial number 41, the following serial numbers 

and entries shall be inserted , namely ; 


. 


258 


2 . 


4237 


Shri K , Venkatasubbiah Naidu , 

175 / 1 , Mount Road , 
Madras 600002 
Shri C . V . Sarma 
Plot No , 25 , 
Telephone Colony , 
Hyderabad 500 035 


28- 5 - 84 


The 13th March 1985 
No. 3SCA (5 ) /20 /84- 85 - With reference to this Institute s 
Notification Nos . 3SCA (4 ) / 10 / 83 - 84 dated 31st March 1984 
and 3SCA (4 )/ 12 - 83- 84 dated 31st March 1984 , it is hereby 
notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered 
Accountants Regulation 1964 , that in exercise of the powers 
conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council 
ofthe Institute of Chartered Accountants of India , has rostored 
to the Register of Members , with effect trom the datos men 


1 


2 


34 


5 


9 


. 


10 


11 


12 


13 


14 
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42 . Assistant 

Matron . 


3 


2 yrs. 


Group C Not app - Rs, 550 - 20 - Selection Not exceeding 
Non -Mini- licable . 650 -25 . 750 

40 years , 
sterial. 


ESSENTIAL : Not appli- 
(i) Matriculation , cable . 

general nurs 
ing mid 
wifery or 
the male nur 
sing qualifi 

cation . 
(ii) Diploma in 

Nursing Ad 

ministration . 
( iii) Experience 

for 5 years 
out of which 
3 years as a 
nursing sis. 
ter in a hos 
pital 


By promotion , Nursing Sister (i) Medical 
failing which by with 5 yrs. ser 

Superinten 
direct recruit vice in the grade dent , Em - - 
ment. rendered after 

plovees 
appointment 

State Insu 
thereto on a 

rance Hospi 
regular basis . 

tal-Chairman 
(ii) Nursing Sup 

erintendent, 
Employees 
State Insui 

rance Hospi 

tal-Member . 
(iii ) Dy. Medical 

Superinten 
dent (Out 
side nominee 
from a 
Govt. Hos 

pital) 
Member 
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B . Sc . Nurs 
ing with two 
years ex 
perience as a 
nursing sis 
ter in a hos 
pital. 


2 yrs . 


43. Auxiliary 

(Nurse 
Midwife 


Not applicable 


Group C Not ap - 
Non -Minis- plicable . 
sterial. 


100 % by direct 
recruitment . 


Not applicable 


Rs. 260 -6 -3 Not ap - 
326 -EB-8 - plicable. 
350 . 


Not exceeding ESSENTIAL : Not ap - 
30 years (Re- (i) Middle School plicable 
laxable upto 

pass. 
35 yrs. for Govt. (ii) Diploma in 
servants and 
employees of 

Nursing or 
the Employees Midwifery 
State Insurance from a re 
Corporation ). 

cognised 
Institution 
and registered 
as Auxiliary 
Nurse . . 


(PARTIII-Sec.4 


DESIRABLE : 

Iwo years 
experience , 


No 


2 yrs. 


44 . Senior Lá 

boratory 
Technicians . 


1 . Group C Not ap 

Non Minis- plicable 
terial. 


Rs. 425 - 15 . Not Sele . Not applicable . Not applicable. 
500 - EB - 15 . ction . 
560 - 20- 700 


100 % by pro 
motion . 


Promotion from (i) Medical - 
Laboratory 

Superin 
Technician with tendent 
5 years experience 

Employees 
State Insu 
rance 
Hospital 
Chairman , 
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( ii ) Surgical/ 

Medical 
Specialtsis , 
ESI Hospi 
tal Member 


(iii) Dy. Medical 

Superinten 
dent (Qut 
side nomi 
nee from a 
Central 
Govt. Hos 
pital) 
Member 


No. 


2 yrs, 


45 . Senior. 

Operation 
Theatre 
Technician . 


Group C Not ap 
Non -Minis - plicable . 
terial. 


Rs. 425 - 15. Non - Selec - Not applicable. Not applicable . 
500 -EB - 15 . tion . 
560 - 20 - 700 . 


100 % by promo- Promotion from Medical Superin 
tion . 

Operation Thea.. tendent ESI 
tre Technician / Hospital 
Central Ster - Chairman 
lisation Room Surgincal/Medi 
Technician with cal Specialists , 
5 years exper- ESIHospital 
ience in the grade. Member . 

Dy. Medical 

Superintendent 
(Outside nominee 
from a Central 
Govt. Hospital) 
Member . 
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No 


2 yrs. 


46 . Senior 

Central 
Sterile Sup 
ply Depart. 
ment (CSSD ) 
Technician . 


Group C Not ap - Rs. 425- 15 Nor -sele - Not applicable . Not applicable 
Non -Minis - plicable . 500 - EB - ction . 
torial 

15 - 560- 20 - 700 


100 % by promo- Promotion from Medical Superiri 
tion . 

Central Sterilisa tendent, ESI 
tion Room Tech - Hospital 
nician /Operation Chairman 
Theatre Tech Surgical/Medical 
nician with 5 . Specialist , 
years experience ESI Hospital 
in the grade . Member Dy. 

Medical Superin 
tendent (Outside 
nominee from 
a Central Govt. 
Hospital) Member 


196 


5 


6 


7 


- 


12 


13 


14 


1 2 
47. Senior 

Radiogra 
pher . 


962 


3 4 
1 Group C 
Non -Minis. 
terial. 


10 11 
No 2 yrs. 


Not ap - 
plicable , 


Rs. 425- 15 : Non -selec - Not applicable. Not applicable . 
500 -EB -15. tion 
561 - 20 - 700 . 


100 % by promo. Promotion Medical Superin 
tion . 

from Radio - tendent, ESI 
pher with 5 Hospital. 
years experience , Chairman 
in the grade. Surgical/Medical 

Specialist, ESI 

Hospital, 
Member . 
Dy. Medical 
Superintendent , 
(Outside nomi 
nee from a Cen 
tral Govt. Hospi 
tal) Member , 


No 


2 yrs . 


48 . Central 

Sterilisation 
Room 
(CSR ) Tech 
nication . 


Group C Not ap - R . 330 - 10 - Non - Sele - Not exceeding Matriculation 
Non -Mini- plicable . 380-EB - 12 - ction , 30 years (Re- or equivalent 
Striai 500 -EB - 15 - 560 

laxable upto 35 qualification 
yrs . for Govt. from a 
servants & ESI recognised Board 
Corpn , employ - of Education . 
yees ) 

2 years experience 
in a recognised 
Hospital as Cen 
tral Sterlisation 
Room (CSR ) Assis 
tant. 


100 % by promo- Promotion from Medical Supr 
tion , failing Central Sterili- intendent, ESI HOS - . 
which by Direct sation and Ope- pital. Chairman 
recruitment. ration Theatre Administrative 

Assistant with 5 Medical Officer / 
years service in Surgical Spe 
the grade. 

cjalist 
Member 
Dy Medical 
Superintendent 
Outside 
Noninee from a 
Central 
Government 

Hospital) 

Memker , 
100 % by direct Not applicable Not applicable. 
recruitment. 
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2 yrs. 


49. House 

Keeper. 


Group C Not ap 
Non -Minis . plicable. 
terial . 


Rs. 330- 10 - Not ap Not exceeding Matriculation Not ap- 
380 -EB - 12 - plicable . 30 yrs . (Rela - or equivalent qua - plicable 
500 -EB - 15- 560 

xable upto 35 lification from 
yrs. for Govt. ser - a recognised 
vants & ESI Board of Educa 
Corpn , employees) tion with 3 

years experience in 
running hotel/ 

Canteen etc . 
Rs. 260 -6 - - Non -selec- Not exceeding Matriculation or Yes , ex- 
326 -EB - 8 - 350 tion . 40 years . equivalent quali - cept age 

fication from a and ex 
recognised Board perience . 
with experience in 
handling labour 
preferably ex 
servicemen . 


1 


2 yrs. 


50 . Havildar 

Supervisor 
for Nursing 
Orderlies ) 


Group C Not ap - 
Non -minis- plicable 
terial. 


100 % by promo 
tion , failing 
which by 
direct recruitment 


Promotion from (i) .Medical 
Group 

Dem Superin 
ployees with Police tendent, 
Military service ESI Hospi 

I tal 

Chairman . 
(ii) Administra 

tive Medi 
cal Officer 

Member. 
(iii) Dy. Medical 

Superinten 
dent / (Out 
side nomi 

nee from a 
Central Govt. 

Hospital) — 
Member 


[ 
PART 
III 
- 
Sec 
. 
4 


Not ap - 
plicable. 


Selection 


51. Head Jama - 

dar (Super 
visior for 
Safaiwala ). 


Rs. 210 -4 . 
250 -EB - 5 - 270 


35 years . 


1 Group C 
Non -Minis- 
terial, 


2 yrs . 


Not ap - 
plicable 


ESSENTIAL 
10 years experience ) 
in a large hospi 
tal or Medica ] 
institution . 
DESIRABLE 
Primary School 
Pass 


100 % hypromo- Promotion from 
tion , failing among safai 
which by direct wala having 10 
recruitment. years experience 

in the grade after 
appointment on 
a regular basis . 


(i) Medical 

Superin 
tendent , 
ESI Hospi 
tal - 

Chairman 
(ii) Administra 

tive Medical 
Officer - 

Member . 
( iii) Dy. Medical 

Superinten 
dent . (out 
side nomi 
nee from a 
Central 
Govern 
ment Hospi 
tal) - - 
Member . 


Par 
III 
– 
sec 
. 
41 


PAATIII-SBC.4]" 


THE 


52 . Cook -Mates 12 


Middle standard . 
pass. 


Group D Not ap- 
non -minis- plicable . 
terial. 


Not ap - 
plicable . 


2 years. 


100 % by direct 
recruitment. 


Not applicable . Not applicable . 


Rs. 196 - 3 -- Not ap- Not exceeding 
220 - EB - 3 - 232 plicable . 25 yrs. (Rela - 

xable upto 35 
yrs. for Govt. 
servants and 
employees 
of the ESI 
Corporation ) 


53 . Bearers 


6 


2 yrs. 


- Not ap - 
plicable . 


Group D Not ap - Rs. 196 - 3 - Not ap - 
Non Minis - plicable . - 220- EB - 3 - 232 plieable. 
terial. 


100 % direct re - 
cruitment . 


Not applicable 


Not applicable . 


Not exceed Middle standard 
img 25 years pass . 
(Relaxable 
upto 35 years 
for Government 
servants and 
Employees 
State Insurance 
Corpn , em 
ployees ) 
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54 . Masalchies. 4 


Group D Not ap - 
Non -Minis - plicable. 
terial. 


Middle school pass Not ap - 

plicable . 


2 yrs. 


100 % direct re - Not applicable . Not applicable . 
cruitment. 


Rs. 196 - 3 . Not ap - Not exceeding 
220 -EB - 3 - 232 plicable . 25 years (Re 

laxable upto 
35 years for 
Government 
Servants 
and Employees 

State Insu 
rance Corpora 
tion emplo 
yees ) 


www 


NOTE : The Principal regulations were published vide notification No . 1( 1) -3 /72-Estt. I (Vol. In dated 15 -6 - 1977 in Part- III Section 4 of the Gazette of India 

No. 27 , dated 2 - 7 - 1977 and it was previously amended vide Notification No. A - 12 ( 11 )- - 3 / 76 - Estt. . I, dated 29- 7 - 1978 published in part-Ili, Section 4 of 
the Gazette No. 33. dated , 19 -8 -1978. 

B . S . RAMASWAMY , 
DIRECTOR GENERAL 
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5 . Shri V . B . Sankpal , 

Mechanical Engineer ( Operation ) , 
Divisional Workshop , M . S . R . T . Corporation , 
Satara , Division Satara . 


New Delhi, the 21st March 1985 
No . U - 16 / 53 / 2 / 84 - M . II (Mah ) PT . — In pursuance of the 
resolution passed by the ESI Corporation , at its meeting held 
on 25th April, 1951 conferring upon the Director General 
the powers of the Corporation under Regulation 105 of the 
E .S .) . (General) Regulations 1950 , and such powers having 
been further delegated to ine vide Director General s Order 
No. 1024 ( G ) , dated 23rd May, 1983, I hereby authorise Dr. 
(Mrs. ) J . R . Dhige to function as Medical Authority for the 
Wagle Estate , Bombay area for a period of three months i. e . 
from 1 - 4 -85 to 30 -6 -85 or till a full time Medical Referee 
takes charge off the Centre whichever is earlier at monthly 
remuneration in accordance with the existing norms for the 
purpose of Medical examination of the Insured Persons and 
grant of further certificates to them when the correctness of 
the original certificates is in doubt , 


6 . Maj. R . K . Saigal , 

Personnel Manager, ( Administration ) , 
Universal Luggage Mfg . Co . Pvt . Ltd ., 
M .I. D . C . Satara , 


DR . VED PRAKASH , 
Medical Commissioner 


Under Regulation 10 - A - 1 (e ) 
7 . Shri Mukund Athale , 

General Secretary , 
Satara Zillah Mazdoor Sangh , 
267, Bhavani Peth , Moti Chowk , 
Satara -415002 . 
8 . Shri Balwant Dattatray Gohad , 

General Secretary , 
Sarva Shramnik Sangh , Satara , 
147 , Sukrawar Peth , Shahukala Mandir , 

Satara - 415002. 
9. Shri Sadhashive Jaysinghrao Nikam , 

General Secretary , 
S . T . Workers Union ( INTUC ) , 
Zilla Congress Bhavan , 
Satara Resi Addi. Suyog S . T . Housing Society , 
Tarabai Road , Godoli. 


REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA 

Bombay, the date 
No . 31- V - 34- 11 ( 57 ) Estt.I. - It is hereby notified that the 
Local Conmittee set up vide this office notification No. 
31- V - 34 , 11 ( 57 ) AG . III, dated the 19th August, 1978 for Satara 
area under regulation 10 - A - 1 of the E . S . I. (General) Regula 
tions, 1950 has been reconstituted with the following mem 
hers with effect from the date of notification , 


Under Regulation 10 - 4 - 1 ( f) 
10 . The Manager , 

Local Office Satara , 
E . S .J. Corporation . 

• By Order , 
R . N . MATHUR, 
Regional Director 


INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL , 

POSTS & TELEGRAPHS. 


CHAIRMAN 

Under Regulation 10 - A - 1 (a ) 
1. The Dy. Commissioner of Labour , Pune . 

MEMBERS 

Under Regulation 10 - A - 1/ h ) 
2 . The Administrative Officer to the Administrative 

Medical Officer, E .S .I . Scheme, 
Pune. ( W . M . Region ) . 

Under Regulation 10- A -1 (c ) 
3 . The Medical Officer I / c.. 

E .S . I. Scheme , 
Satara . 

Under Regulation 10 - A - 1 (d ) 
4 . Shri J. D . Deshmukh , 

S . R . Officer (Personnel ) , 
Maharashtra Scooters Ltd ., 
C - 1, M . I.D . C . Area , 
Stara , 


New Delhi-110001 , the 20th March 1985 

( CORRIGENDUM ) 
No . 25-10 /84 -LI.- - In this Directorate s Notice No. 25 - 10 / 
84 LI, dated 10 - 9 - 84 , the name of the insurant under Col. 3 
at Sl. No. 9 be corrected to read as “ Debabrata Ghosh 
Moulick " instead of " Debabrata Ghosh " . 


B . N . SOM , 
Director (PLI) 
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